
政上のような症状の時は、使用を中止し、故障や 
事故の防止のたゆ必ずお買い求めの販売店に 
点検をご相談 < ださい。 


TOYOTOMI 


»"31-5サーキュレータ 

型式 FC —200 


取扱説明書 

(保証書付を） 


このたびは、本機をお賈い巧めいただき、まことに 
ありびとラございまず。 

♦ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をよく 
お読みいただを、正しく使用してください。 

•この 「取扱説明書」は、大切に保管してください。 
•取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの 
販売店にご相談ください。 


ま全上のごま意 . 

各部のなまえ . 

ご使用方法 . 

風向きの変えかた . 

お手入れのしかた . 

簡単な故障 • 異常の見分けかた . 

長年ご使用のヴーキュレーターの 点横 

保管のしかた . 

イ±様 . 

保証とア フター ヴ-ビス . 

お客様相談窓 □. 


(メカ式） I 

?」 


長年ご使用のサ ーキュレーターの 点検を _ 

♦モーターげラなるよラな異常な音はしていませんか？ 
♦焦げ臭いにおいはしていませんか？ 

•モーターが異常に熱< なったりしていませんか？ 

参スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか？ 

•羽根の回転び遅くなったりしていませんか？ 

♦羽根はちゃんと回ってますか？異常な振動音を出しなびら 
回ってませんか？ 

■電源コードを成れたり折り巧げたりしたら' 動いたり 
動かなかったりずることはありませんか？ 

♦スイッチを入れてを、動かない時はありませんか？ 


保証書 


，裏表紙 

















参お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、本機を安全に正しく使用するために、必ずお守りし)ただく 
ことを^巧して y ます。 

•ここに示した表示は、誤つた使いかたをしたときに生じるを害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 


然険 (DANGER) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死こ、重傷を負ラ危険、または 
火災の危険び差し迫って生じることび想定される内容ををしていまず。 

A 警告 (WARNING) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死こ、重傷を負う可能性、または 
火災の可能性び想定される内容を示しています。 

A 注意 (CAUTION) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負5可能性や物的損害の 
発生び想定される内容をおしていまず。 


参お守0いただく内容を、次の絵表示で区分しています。 


0 


この絵表示は、「禁止」されている 
内容です。 I 

〇运 I 

この蜡表示は、必ずしていただ< 
「指示」内容です。 


参説明文中の r お願い J r お知 5 せ J 事項は、本機を誤りな < 正し <お使いいただ <ための内容び記載されています。 


么ち険 （ DANGER) 


頃常時にげくさい等）は、運乾を停止して電源プラグをコンセントか5巧き、お買いホめの 
販売店にご相談ください。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電•火災の原因になります。 

また、長年使用された場合、経年祟化により部品に不具合びおこることびあります。 ぁが-片た忙/ 

その状態で使用を続けますと、事故になるおそれびあります。定期的に点検を wzioms 

依頼してください。お買い求めの販売恩こご相談ください。 


C 


么警告 （ WARNING) 


>電源は交流 100 VW がで使巧しない。 

1 oov 政がの電源を使うと、電気部品び過熱したり、火が.感電の 
原因になります。 



0 

禁止 


•包装用ポリ袋は幼巧の手の届かない所に保营ずる。 
誤ってかぶったとき窒息し、死じの原因になります。 



〇 

幼児师(〇届かなし1 
と。に保管ずる 


参羽根、フ□ントガードをつけずに運乾しない。 

けびの原因になります。 

モーター軸び回り出し非常に危険です。 


0 

禁止 


参水につけたり、水などをかけたりしない。 

また湿気のるい場所では使用しない。 

水などがかかると、内部に浸水して絶縁劣化による感電.ショートの 
原因になります。 

水などびかかつたら、使用を中止して販売店の点横を受けて < ださい< 



水 W 禁止 


参電源プラグは、ほこりび付着していないか確認し、ガタつきの 
ないように巧の根元まで確実に差し込む。 

ほこりび付着したり、接続び不完全な場合は感電や火災の原因に 
なります。電源プラグにたまったほこりなどは定期的り箇月口〜2剛 
に掃除をして < ださい。 


0 _ 心 



〇 

確認 


1 












告 （ WARNING) 


♦電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加熱したり、 
加工した0、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損する原因になりまず。 

傷んだまま使巧すると感電や火災などの原因になります。 

♦フ□ントガード•リアガードのずを間や、可動部のずを間、フ□ントガ—ド • 
リアガードの中にピンや針など金属物等、または指を入れない。 
内部にふれたり、異常過熱して义災や感電•けがの原因になります。 


►電源プラグの巧き差しにより本機の運乾や停止をしない。 
感電や乂災の原因になります。 


•安全器のヒューズの代わりに針金や銅線などを使わない。 
故障や火災の原因になります。 


>可燃性ガスび発生ずる場所やたまる場巧では使用しない< 
引乂して义災の原因になることびあります。 


♦本化に衣類や洗たく物等を、のせたり、近くに置かない。 
可動部にか5まり、故障の原因になります。 


>改造はしない。また f 飄技術者ながの人は、給^に分解したり、修理 I 
改造をおこなねない。 

火災•感電•けびの原因になります。 







LPG t 


おり 





0 

_禁止_ 

0 

^禁止_ 

0 

_禁止_ 

0 

禁止_ 

0 

_禁止 

0 

_禁止_ 

分解禁止 

〇 


♦修理は、お買い求めの販売店にご相談 < ださい。 _ 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電•火災等の原因に 
なります。 



ZIV 王意、じ AU I lUlM ； 



♦電源プラグを巧くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源 / 
プラグを持って抜く。 

電源コードをもって抜くとお線び破損してショート•感電•発火の e 
原因になります。 [[/ 

♦使巧時政がは、電源プラグをコンセントから巧く。 / 

絶縁劣化による感電•漏電乂災の原因になります。 \\^ 


♦電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの塞し込みがゆるい 
ときは、使用しない。 

電源〕ードや電源プラグび異常に発熱し、溶けたり変おして、感電•シヨート- 
発火の原因になります。また、コンセントの差し込みびゆるいと感じた 
時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。 
コンセントを交換してを異常に発熱している場合は販売店に修理 
依頼して < ださい。 


♦次の場所では使わない。 

炎の立ち消え、弓 I 火などして火災‘感電の原因にな D ます。 

•ガスレンジや石油ストーブに直接あてない。 

•雨や水しぶさのかかる巧。 / 

•油、ほこり、金属粉の多い所。 


•風を長時間、からだにあてない。 

健康を害することびあ0ます。 

特に乳幼児、お年寄り、ご病気のちにはご注意ください。 , 


参持ち運びずるときは、必ず取っ手でしっかりと持つ。 

手をすべ5せて、落下の原因になります。 


•外出ずるとさや、温室•飼育室などの人のいない場所では 
使用しない。 

予測でをない事故び発生するおそれびあります。 


>障害物（カーテン等）の周囲や不を定な場所では使用しない。 
転倒して、羽根の破損や故障、けがの原因になります。 


♦異常な振動び発生した場合は、使用を中止ずる。 

羽根やフ□ントガードびはずれて部品の落下、けびの原因になります。 




〇 







圓 


m 



♦スピンナーは、使用中にゆるまないようにしっかり締め付ける。 

締め付けび不充分ですと、フ□ントガードと羽根び接触して羽根割れの 
原因になります。 


す曰/ J 、 

で 

禁止 


0 


〇 

指示 

〇 


3 










意 （ CAUTION) 


参本体を無理やり上下させない。本体を無理やり回さない。 

動かなくなった5それ攻上は上下させないで < ださい。 

また無理やり回さないでください。 

無理に動かすと、故障や破損のおそれびあります。 

羽根とフ□ントガードび接触したり、故障、羽根割れの原因になりまず。 

•保管するときは、お子様や器具の操作ち法を知らない人などがふれない所に 
保管ずる。 

けびや事故の原因となることびあります。 



〇 











A 警告 


♦羽根、フ□ントガードをつけずに運転しない。 

けがの原因になります。 

モーター軸び回り出し非常に危険です。 

♦フ□ントガード•リアガードのずさ間や、巧動部のずさ間、 
フ□ントガード•リアガードの中にピンや針など金属物等、 
または指を入れない。 

巧部にふれたり、異萬過熱して火災や感電•けびの原因になり 
ます。 

♦電源プラグの抜き黃しにより本機の運おや停止をしない。 

感電や火災の原因になります。 




0 



A 注意 


♦電源コードや電源プラグび傷んだり、コンセントの差し込みが 
ゆるいとさは、使巧しない。 

電源コードや電源プラグび異萬に発熱し、溶けたり変形して、 
感電•ショート•発火の原因になります。また、コンセントの 
差し込みびゆるいと感じた時は工事業者に依頼してコンセントを 
取り醬えてください。コンセントを交換してを異常に発熱して 
_いる場合は販売店に修理依頼してください。_ 

♦障害物（カーテン等）の周囲や不安定な場所では使巧しない。 

転倒して、菊根の破損や故障、けびの原因になります。 


〇 


|ぃかりと I 確認 



0 



け刃めてご使用になるときは、本体内部などから、塗料のにおいび発生することびありまずび、 
ご使用にとをない、においび出な <なります。 


風量調節スイッチ 


つまみ位置は「風量表示」位置か5 
お知 6 せ 若干ずれることびありますび、異萬 
_ではありません。 

•お好みの風量につまみををわせて、風量調節 
して < ださい。 

〈風量表示〉 











A 警告 

\ 

- - 

♦フロントガード•リアガ—ドのすき間や、巧 動 部のずき間、 

フロントガード•リアガードの中にピンや針など金属物等、 \ \\ 

または指を入れな ぃ。 (〇 、三^ 

内部にをれたり、異常過熱して火災や感電•けびの原因になり 禁止 

よ9 0 y 

f 

A 注意 

、 

- - - 、 

•障害物（力ーテン等）の周囲や不安定な場所では使用しない。 jiriTj 

転倒して、羽根の破損や故障けびの原圆こなります。 ( Rii 

♦本体を無理やり上下させない。本体を無理やり回さない。 

動かなくなった 5 それな上は上下させないでください。 

また無理やり回さないで < ださい。 

無理に動かすと、故障や破損のおそれびあります。 じ 

羽根とフロントガードび接触したり、故障、羽根割れの原因になります。 , 

お知 S せ 

\ 

- \ 

•風向さを上下に変えるとさ、「カチッ」と音びします。 

これは角度調節した状態を確実に保持する為の動作音であり異常ではありません。 パ 


■風向さを上下に変える場合 

♦運乾を停止し、スタンド部分を片手でささえながら、本体を持つて、~ 
お好みの角度にしてください。角度は本体び正面を向いている状態から 
4段階で上に向さます。 









( T 本体の掃除） 

本体のミちれを姑るま磊か中性洗剤を浸した柔5かい巧をかたくしぼってふを取り、その後、乾いたやわ5かい 
巧でか5ぶきします。（乾いた布で強くこすると傷びつをます。） 


r フ□ントガード • 羽根の掃除つ 


フ□ントガードのツメは本体穴部！;(外の位置では 
お知5せ 本体に接輔し取付けでさません。無理に取り付けると 
_ L 本体の破損や故障、ヶガの原因になります。_ 

①本体が停止して、羽根び止まっていることを確認しまず。 


フ□ントガード 




感図のように指を差し込んで、内側にたわませなび5 
フ□ントガードを引っ張ります。 

(3) 羽根をしっかり持って、スピンナーを「時計回り」に 
回してはずします。 

④本体をしっかりささえ、羽根の中む部分を持ちなび 
ら引っ張り、はずします。 



⑥ 城るま湯か中性洗剤を浸した柔5かい巧でふき取り、 
その後、柔らかい乾いた布でからぶをしまず。 

® 掃除び終わった日、モータシャフトのの」と羽根の 
中むの 「 D 」 部分をあわせ差し込みます。 

⑦ 羽根をしっかり持って、スピンナーを r 反時計回り」 
に回して取り付けます。 

( D フ□ントガードの「▼」と切りかき部をフ□ントカバーの 
突部に含わせます。ツメを本体巧部 （3 ケ巧）にあわせ、 
本体に取り付けまず。 

( D 本体を押さえたままフ□ントガード全体を押さえて、 
フ□ントガードの突起部と本体の目印を合わせて 
しっかりと取り付けます。 



1箇月に1〜2回、電源プラグをコンセントか5おいて、付 
着したほこりや巧れを取り除いてください。 





症状 


運転操作をしても 
羽根が回6ない 


においがずる 


モーター 部びおかい 


異音がする 


本体びぐ5つく 


_ 原因 _ _ 

♦停電していませんか？ 

♦電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

•羽根とフ□ントガードび当たつていませんか？ 

参初めてご使用になるとをは、本体内部などから、塗料 
などのにおいび発生する事びありますび、ご使用に 
とをないにおいび出な < なります。 

♦運転中は、少し熱を帯びますび異常ではありません。 

参羽根はしっかりと固定されていますか？ 

參フ□ントガードはしっかりと固定されていますか？ 

♦羽根とフ□ントガードび当たつていませんか？ 

♦傾いた場所に置いて運転していませんか？ 


>停電復帰後に電源プラグを 
コンセントに差し込む 

>電源プラグをコンセントに 
差し込む 

>正しく組み付ける 


♦正し < 組み付ける 

•正しく組み付ける 

•正しく組み付ける 

♦巧定した水平な場所で 
使用する 


上記姐置をおこなってを直らないとをは、お買い求めの販売店にご相談ぐださい。 


長年ご使用のサーキユレーターの点検 


♦モ—ターび ラなるよラな異常な音はしていませんか？ 

♦焦げ臭いにおいはしていませんか？ 

•モーターが異常に熱くなったりしていませんか？ 

♦スイッチを入れたら、ちゃんと羽根は動きますか？ 

•羽根の回転び遅くなったりしていませんか？ 

♦羽根はちゃんと回ってますか？異常な振動音を出しなび5回ってませんか？ 

•電源コードをみれた0折0巧げたりしたら、動いたり動かなかったじすることはありませんか？ 
♦スイッチを入れてを、動かない時はあ0ませんか？ 


心のような獄の時は、使用钟止し、故障や事故の防止のため必ずち買いまめの販売店に 
C J 点検をご相談ください。 





♦使巧時 L リがは、電源プラグをコンセントからおく。 

絶縁第化による感電•漏電火災の原因になりまず。 


A 注意 


離巧ブを抜く 

♦保管ずるとをは、お子様や器具の操作ち ミ 去を知らない人などびふれない 
所に保管ずる。 

A 

x 

けびや事故の原因となることびあります。 

指示 


① を>手入れのしかた1 にしたびって、手入れをして<たサい。 

感お買い巧めのときの包装箱に入れるか、ポリ袋をかぶせて、湿気のがなし佩に保管してくださし、。 
( D 取巧説明書は大切に保管してくださし、。 



'電 圧（ V ) 

100 ^ 

周波数 ( Hz ) 

已〇 

60 

消費電力 （ W ) 

40 

35 

回転数 ( rpm ) 

1330 

1070 

風 速 ( m / min ) 

95 

75 

風 里 （ rTf / min ) 

22 

17 

上下首振り肖度脂） 

90 

コード （ m ) 

1.8 

寸 法 ( mm ) 

幅260 X 奥行240 X 高さ313 

質 量 化呂） 

2.0 

t を全装置 

モーター 部温度 ヒューズ 1 電流 ヒューズ 














保証と アフターサービス 



•この製品には保証書がついています。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしまずので、所定事項の記入および記載內容を 
ご確認のうえ、大切に保管してください。 

♦保証期間はお買いホめの日から1年間です。 

保証書の記載内容によりお買し''まめの販売店が修理いたします。 

なお、保証期間中でを有料になることびありますので、保証書をよくお読みください。 

♦お証期間経過をの修理につい口よ、販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたしまず。費用など詳しいことは 

お買いまめの販売店にご相談ください。 

当社は、販売店か5のミ主文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

♦サーキュレーターの捕修用性能部品の保有期間は、製造打切りを8年でず。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


アフターサービスについて 


A 警告 


•改造はしない。また修理技術者 LU がの人は、絶対に分解したり’ 
修理•改造をおこなわない。 

火災.感電•けびの原因になります。 


>修理は、お買い求めの販売店にご相談 < ださい。 _ 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電•火災等の原因に 
なります。 




分解禁止 

〇 


使巧中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お質い な,！ 式... FC - 200 

求めの販売店に修理を巧頼してください。 故障が態…できるだけ詳しく 

アフターヴービスをお申しつけいたたくとをは、ちのしとをあ知5せ r ：’ ち么•ご 住戸 斤 •お電話番号 

ください。_ _ _ J I__ 

>アフタ— サ— ビスにつ いて ご 不明の場合、その他お困りの場合は、お買い求めの販売店または別紙の 
1_お客様相談窓□一覧1にご相談ください。 ， ~ 

>ご贈答、ご乾居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、刖ちつて 
販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させていただをます。 


お客様相談窓口 


株式会社 i-ai-s 

ホー ムページ http :// www . toyotomi.ip 

本社干4巨 7-08 已己 

名ち屋市瑞穂区桃園町己番17号 
フ U— コール日1 20-1 04-1 已4 
TEL 〈0己2〉 822-1144 
FAX く〇已2〉 822-2742 

※別紙のお客様相談窓□—覧氧を参照してください。 





トヨトミサーキュレーター保証書 


本保話書は、本書記載内宮によりお料修理をおこなラことをお約束するちのです。 

お買いホめの日から下記期間内に故障び発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買いまめの販売店に修理をご依頼くださし、。 


型式 FC-200 
※お買い求め曰 
※お客様ご芳を 


巧証期間お買いボめ曰より1年間 ※販売店を-住所-里話番号 

年月 曰 

様 


Tnm-mm 

ご住所 



魔話 （ 

) 



(※印欄に記入びない，あるいは購入•支化いを証明するをのびない場合は 
巧効となりますから必ずご確認 < ださい。） 


ちま屋巧瑞巧区桃囲 BI 5 ま17ち 
で：=〒が 7-0855 。〇 52-822-1144 


無料修理規定 


1. お買いホめ曰か5上記保認期間中に、取扱説明善、本巧 
姑巧 ラベル 等の ま 意害に従った正常な使用状態で巧障した 
場合には、本奮記載内容によ0、お買いまめの販売店または 
当社び無料修理致します。 

2. 無粋修理をお受けになる場合は、本害あるいは購入日- 
ま化いを証日月するをのをご提示のラえ、お買いずめの版売店 
または当社にご依頼ください。 

3. ご転居やご贈答品等でお貫い求めの販売店に修理を巧頼 
でさない場合は、当社までお問い合わせ < ださい。 

4. 保証期間内でち、次の場合はち料にな0まず。 

(イ）取扱説明害、本体貼付ラベル尊のま恵畜に従わない 
使用上の誤り、及び不当な修理や改週こよる故障孩び臟 

(□) お質いホめ後の本磯の乾倒、落下、衝お等による故障及び 
損偏。 

り、) 义が、地 巧、 水害、落雷、その他の天が地変、公害による 
故障及び損偏。 

(二）一般家庭用な斜（例えば、業務用の長時間使用、車両- 
船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷。 

(机本書のご提示がない場合。 

(へ）本書にお買い求め年月日 • お客様を • 販売店をの記入の 
ない場合、または字句を書き替えられた場合。通信販売等で 
購入され、それを証明する商品の送り状•ま化明細書の 
提示びない場合。 

(卜）部品のミ肖拜による部品交換及び><ンテナンスの費用。 

5. 本善は曰本国巧においてのみ有効です。 

日.本書は再発行致しませんので、紛失しないよラに大切に 
イ呆管してください。 


♦この保副害は、本香に明示した期間、条件のちとにおいて 
無料修理をお約まするものでず。従ってこの保証書によって、 
保証香を発行している音（保証貴任者）、巧びそれ政外の 
事業ちに対するお客様の法律上の権利を制限するをのでは 
ありまだんので、保証期間経過をの修理等についてご不日月 
の場合は、お買いまゆの販売店または、最寄りの当社支店’ 
営業所にお問い合わせ<ださい。 

♦保証期間経過をの修理、補修用性能部品の巧有期間について 
詳し <は、取扱説明香の r 保訪とアフターサービス」の項を 
ご!! ください。 

♦お客様の個人情報は、当社規定により、厳格に管理しまず。 
保罰期間巧のサービス活動、及びそのをのま全点検活動の 
ために利用させていただく場合びありますので、ご了承 
<ださい。 



お客様へ…おぼえのために記入されると便利でず。 











